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PART III 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 


- 


80 , 


No. 80 / HDC/ 06/IMCH. 

| 27th March 2010 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
functioning of Comfort Station under HDS from 
15 - 6 - 2010 , 8 a . m . to 15 - 6 - 2011 , 8 a . m . at Institute of 
Maternal and Child Health , Kozhikode . 

Tender should be superscribed with the Tender 
Number as 80 /HDC /06 /IMCH . 

Cost of tender form - Rs. 900 (including tax ). 

Last date and time of sale of tender form 
10 - 5 - 2010 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11 - 5 - 2010 , 5 p . m . 

Date and time of opening of tender form 
12 - 5- 2010 , 11 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 - 8 -2011 . 

Address to which tender form should be send 
Superintendent & Secretary, Hospital Development 
Society, Institute of Maternal and Child Health , Medical 
College , Kozhikode. 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃ ശിശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്രം ആശുപത്രിയിലെ എച്ച്. ഡി .എസ്. - ന് 
കീഴിലു ളള കക്കൂസ്കുളിമുറി ( Comfort Station ) ഒരു 
വർഷത്തേക്ക് നടത്തുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി സീൽ വച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
- 80 /എച്ച്. ഡി. സി ./06/ ഐ . എം . സി.എച്ച്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

-- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 900 (ടാക്സ് സ് 
അടക്കം). 

- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 5 - 2010 , 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 5 - 2010 , 5 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
12 - 5 - 2010 , 11 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം 
സൂപണ്ട് ആന്റ് സക ട്ടറി, ആശു പതി വിക സ ന 
സൊസൈറ്റി, ഐ . എം . സി . എച്ച്., മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്. 
Office of the Hospital 
Development Society, 

( Sd.) 
IMCH , Medical College, 

Superintendent & 
Kozhikode. 

Secretary. 
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TENDER NOTICE 


No . S2 /3661 / 09 /IMCH . 

7th April 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
extension of central oxygen and central suction system 
from the existing ward 19 to adjacent newly constructed 
ICU Block in the Institute of Maternal and Child Health , 
Medical College , Calicut as noted below . Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender 
number and should be addressed to the Superintendent, 
IMCH , Medical College , Calicut- 8 , Kerala . Tender must 
be submitted in the sealed covers. Tender will be opened 
at 5 - 5 - 2010 , 3 p .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . Intending 
tenderers may on application to the Superintendent, 
IMCH, Medical College, Calicut, Kerala will obtain the 
requisite tender forms in which the tenders should be 
submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms, which will not be refunded under any 
circumstances . 

The equipment should have two years warranty. All 
parts of the machine should be included in the above 
warranty. The rate for AMC /CMC for each year for 5 
years after the warranty period should be specified in the 
tender. Otherwise tender will not be considered . The 
tender should be submitted the specification of the 
product with brochure of brand name. 

The tender forms are not transferable . Cheque , 
Postage stamp, Draft etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by VPP. Tender should be accompany EMD amounting to 
1 % (Rounded to nearest to 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . The tax rate 
should be shown in the tender. 
Cost of tender from : 

Orginal - Rs. 338 . 
Duplicate - Rs. 165. 

If sent by Post - Rs . 50 (additional). 
Closing date and time of sale of tender forms — 
4 -5 - 2010 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
5- 5 - 2010 , 11 a. m . 

Opening date and time of tender form — 5 -5 -2010, 
3 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 -12 -2011 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുളള 
ഐ . എം. സി .എച്ച്.- ൽ വാർഡ് 19 -ലുളള സെൻട്രൽ ഓക്സിജൻ, 


സെൻട്രൽ സക്ഷൻ വാർഡിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ 
ഐ . സി . യു . വിലേക്ക് നീട്ടുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതി സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് മെറ്റേണൽ ആന്റ് 
ബൈൽ ഡ് ഹെൽത്ത്, കോഴി ക്കോ ട് - 8 , കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യി ലും , സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി ക്കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ പരി 
ഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹി 
ക്കുന്നവർ ഈ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യ 
മായ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ താഴെ കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുളളവർ തപാൽ ചാർജ്ജായി 50 രൂപ 
കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 
ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് തയ്യാറുളളവരായിരിക്കണം. കൂടാതെ 
മെഷീന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാ ര ണ്ടിയും അതിനുശേഷം 
അ ഞ്ചു വർഷത്തെ സി . എം . സി / എ . എം . സി . തരാൻ 
തയ്യാറു ള ള വ രു മാ യി രി ക്ക ണം . അല്ലാത്ത ടെണ്ട റു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം മെഷീനിന്റെ സി . എം . സി. 
എ . എം . സി . എന്നിവ കൃത്യമായി പാലിക്കാ ൻ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥരുമാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ മെഷീനിന്റെ 

ബാഷർ, സ് പസി ഫി ക്കേഷൻ എന്നിവ സമ ർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ടാക്സസ് നിരക്ക് പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യമായി വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം സംഖ്യയ്ക്കുളള 
ബാങ്ക് ഡാഫ് റ്റ് അടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . അല്ലാത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - രൂപ 338. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 169. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കു വാൻ - 50 രൂപ 
( അധികം). 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 4 - 5 - 2010 , 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 5 - 5 - 2010 , 11 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
5 - 5 - 2010 , 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് പാബ ല്യ ത്തി ലി രി ക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 12 - 2011. 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർ ത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കാനോ നിർത്തി 
വയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal & 
Child Health , 
Kozhikode- 8 . 


| (Sd.) 
Superintendent. 


